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20 2 في الشكل المجاور , ما مقدار المقاومة المكافئة بين (,۸)بوحدة الاوم:‎ D 


0 39 9 30 5 
© 5 (د) 1.5 60 
© فى الشكل المجاور شدة التيار المار فى المقاومة 60 تساوي : 0.34 30 
١ :‏ 70 
© 0.5۸ ۸ 4.5 
AG) 1 ۸ ©‏ 0.15 


: في الشکل إذا كان فرق الجهد بين النقطتین (ط ,ه )يساوي صفرا فان قيمة۸ تساوي‎ D 
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100 10 02 رد‎ 2.2828 2 © 
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s(a,b) في الشكل المجاور ,ما مقدار المقاومة المكافئة بين‎ OÙ 


160 
۱ 30 ج)‎ 20 0 
A 
B 600) 49 © 
80 40 
V, = 18V مساوياً‎ B في الشكل المقابل يكون جهد النقطة‎ QD 
5 12760 
8 6VO 
120 0V © 


18 ۷ © 


JAY) 


CD‏ في الشكل المقابل تكون المقاومة المكافئة بين × ,بر 


© 120 © 80 
© 50 © 62 
CO‏ تكون المقاومة المكافئة بين 8 , ۸ تساوي 50 
إذا كانت قراعة ۸ نصف قراءة À,‏ 
0 120 © 150 
© 90 © 60 
CD‏ في الشكل المقابل فرق الجهد بين × , بریکون 
O‏ 2۲ 
© 17 
© 47 
3V ۵‏ 
CD‏ في الدائرة الکهربائية المجاورة في الشکل . ما قراءة الأميتر بالأمبير ؟ 
( 1.9 ب) 2.4 
ج)2 د) 3.2 


4 فى الشكل المجاور المقاومة المكافئة بين (۷ , »0 : 


2R R 3R 
د‎ 7 2R (= =) 


4 يبين الشكل المجاور . جزءا من دائرة كصربائية . 
مستعيذا بالبيانات الموضحة على الشكل فان شدة التيار الکهربائی (D)‏ بوحدة الأمبير تساوي : 


10 22 
3 4 
22 24 
120 ad 3 5 


97 سس ان 


© عدد من المقاومات قيمة كل منها 400 احسب كم مقاومة منها تلزم لحمل تيار شدته 15۸ على خط 
وت 
فرق الجهد بين طرفیه .120V‏ ( آزهر (tua‏ ( 5 مقاومات) 


لول دے ا 0 


OR 


(6, وصلت المقاومات() 18 ,3,9 بمصدر کهربی فمر بها تيار شدته 4 0.1 , 4 0.2 , 4 0.3 على 
7 ۲ 
الترتيب أوجد قيمة المقاومة المكافئة لها مع توضيح طريقة التوصيل بالرسم . (أزهرهه) ‏ (92) 


(©) سلك إذا مر به تيار شدتة 10 أمبير يكون فرق الجهد بين طرفيه 80 فولت صنع على شكل مربع 
6 

احسب المقاومة المكافئة لهذا المربع فى الحالات الأتية : 

. عند توصيل البطارية بأک ضلع ۲ عند توصيل البطارية بطرفی أك قطر‎ -١ 


)1.50 , 20) 


0 وصلت مقاومتان على التوالى فكانت المقاومة الكلية 250 فلما Log‏ على التوازك كانت المقاومة 


الناتجة 6)2 .احسب قيمة کل من المقاومتین کل على حدا. (الأردن  )۵4‏ ( 42 15 , 42 10) 
)@( فى الشکل المرفق: آوجد التیار الذك يمر فى کل مقاومة 
سحا 
وكذلك فرق الجهد عبر کل مقاومةه. 200 
240V‏ 
30002 7502 


(3A , 60V - 0.64 , 180۷ , - 2.44 , 180V) 


)© فى الشكل الموضح موصلين .كل موصل مساحة مقطعه مربعة الشكل طول ضلعها 3mm‏ .الموصل 
الأول طوله 25cm‏ ومقاومته النوعية 10-32.7٠‏ ×4 . بینما الموصل الثانى طوله cm‏ 40 ومقاومته النوعية 


( 377.780) ما المقاومة بين نهایتی الموصلين ؟‎ . 6x10-30.m 


سس 


د - Cm 2 40 Cm‏ 25 مهم 


@ فى الشكل المقابل اوجد قيمة وطريقة توصيل 40 60 


| | Jul ليتضاعف‎ AUD مقاومة‎ 


القوة المغناطيسنية المؤترة على سلكت 


2 موصل مستقيم طوله 50 سم ويمر فيه تيار شدته 2 أمبير وموضوع فى مجال مغناطيسى شدته 2 تسلا 
وبنفس اتجاه juil‏ الكهربائى مقدار المغناطيسية التى يتاثير بها الموصل تساوک 


0 2 نيوتن © 200 نيوتن © صفر () 0.2 نيوتن 
CD‏ تکون القوة المغناطيسية المتبادلة لكل وحدة طول بين السلكين تساوق  :‏ ,رم ۳ 
© 10× 6نيوتن/ م © صفر 


(ج):10 × 12 نيوتن/م © 105 × 24 نيوتن /م 


1000 
CD‏ في الشكل المجاور : السلك (أ ب) حر الحركة في المجال المفناطيسي عند © 618۵ © © 
إغلاق المفتاح فإن السلك : © ۵۱۵ © Ol‏ 
(D)‏ سيتحرك إلى اليمين )©( سيتحرك إلى اليسار © ۱۱0۵ 0۵ © © 
(ج) لن يتحرك (د) يتحرك لليمين ثم لليسار 
© ۵+۵ © © 


ED‏ المجال المفناطيسي الذي يؤثر بقوة مقدارها 1 نيوتن على شحنة مقدارها 1 كولوم 
تتحرك بسرعة 1م/ث عموديا على المجال یکافی : 


D‏ نيوتن/أمبير. م (ب) کولوم/نیوتن.ث © نیوتن.م/آمبیر ‏ (ه) نیوتن.م /کولوم . ث 


QD‏ موصل مستقیم طوله 20 سم ويمر به تيار شدته 5 أمبير باتجاه مجال شدته 0.3 تسلا وبنفس اتجاه 
المجال, فإن مقدار القوق المغناطيسية التي يتأثر بها الموصل : 


© 0.3 نیوتن © صفر © 3 نیوتن © 300 نیوتن 
CD‏ التسلا تکافی واحدة من الآتية : 
© نیوتن .م / کولوم . ث 


D‏ نیوتن . آمبیر/ م 
)© نیوتن .م / آمبیر 


(ج) نیوتن .ث / ڪولوم .م - 


(۰ ۰ 


, جسيم يحمل شحنة كصربائية سالبة ويتحرك بسرعة ثابتة في مجال مغناطيسي باتجاه يوازي اتجاه المجال‎ QD 
: فإذا ضاعفنا كثافة الفيض المغناطيسى . فان القوة المؤثرة على الشحنة المتحركة‎ 
كانت عيه‎ Le تصبح نصف ما كانت عليه (ج) تصبح ضعف‎ )( 


)©( تصبح آربعن آمثال ما كانت عليه (د) لا تتغیر 


> ثلاثة أسلاك طويلة مستقيمة متوازیة( a,b,c‏ ) موضوعة عند رؤوس المثلث المتساوی 
الأضلاع ویمر بکل منها تيار شدته ( 7 ) بالاتجاهات الموضحة بالرسم وبالتالي فإن 


السلك الذي تتأثر وحدة الأطوال منه بأكبر 695 مغناطيسية هو b‏ ۲ 
cO‏ © 
32 )5( جميعها تتأثر بنفس القوة 


CD‏ یوضح الشكل ثلاثة أسلاك طويلة مستقيمة متوازية (ء b,‏ , 4 ) اد 
يمر بکل منها نفس شدة التیار فاذا كانت القوة المحصلة المؤثرة على ۳ 2 
m)JS‏ 1( من السلك c)‏ ) تساوك(N‏ 150( فان قيمة القوة المغناطيسية 
المحصلة المؤثرة على كل ( :177 ) من السلك  (‏ ( بوحدة النيوتن تساوي ee‏ 
1000 ()50 © 200 رد) 150 

X 1“ الشكل المقابل يمثل إلكترون حر داخل مجال مغناطيسي منتظم‎ D 
x يتحرك الإلكترون دون أن يغير إتجاهه عندما‎ 
يكون الإلكترون ساكن © يتحرك إلي خارج الصفحت‎ (D 
يتحرك يمين الصفحن (د) يتحرك يسار الصفحت‎ (©) 

«> في الشكل المقابل إذا زادت شدة التبار في كل من السلكين إلي (21) لكي تظل القوة 
المتبادلة بين السلكين ثابتة لابد أن تصبح المسافة بين السلكين 
4d ©‏ 20 
© 4 0.25 © 0.54 

(> في الشكل المقابل س . ص حرا الحركة عند غلق المفتاح فان س . ص 


(D)‏ يتحركان 2 نفس الاتجاه ات 


>< 
مار مد اد 
x‏ 


© یتحرکان 2 إتجاهين مختلفين 


© لا يتحركا : 


pneu‏ لع 


Up‏ قانون فارادى 


به 
[ تم 


LD‏ ملف لولبى عدد لفاتة (1000) لفة فاذا كان الفيض المغناطيسى الذک يجتازه mwb‏ 5 فاذا تلاشى فى زمن 
قدره )0.15( فان قيمة القوة الدافعة الكهريية المتولدة فى الملف بوحدة الفولت تساوک 
DO‏ 20 © 50 © 500- ( 50- 
CO‏ حلقة دائرية من مادة موصلة موضوعة فى مجال مغناطيسى منتظم بحيث كان مستوک الحلقة عموديا 
على خطوط المجال أك من الأتى لن يولد تيار مستحث فى الحلقة 


Ste )1(‏ ساخ tent‏ 
(ب) تدوير الحلقن حول محور عمودى على خطوط المجال 
© سحب الحلقي خارج المجال 
(2) تحريك الحلقت داخل المجال بإتجاهه مع بقاء مستواها عمودى على خطوط الجال 
CO‏ ملف عدد لفاته 400 لفق وضع فى مجال مغناطيسى عمودك على مستوک اللفات فكان الفيض المفناطیسی 
خلال الملف 10 ويبر تكون القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه اذا أبعد الملف عن المجال خلال 5 مللى ثانية بوحدة الفولت 
(D‏ 0.8- )© صفر © 0.008 ):(0.8 
D‏ ملف مستطيل عدد لفاته(200) لفة يدور فى مجال مغناطيسى تدفقه (2x105 ( wb‏ فاذا عكس المجال 
خلال (5 0.004( فان القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى تساوک بوحدة الفولت 
D‏ 0.2 (ب) 0.4 (ج) 0.6 
CO‏ لزيادة انحراف مؤشر الجلفانومتر الموضح فى الشکل ادناه فإنه يتم: 
(D)‏ زيادة ae pus‏ دوران pti‏ وة و تقلیل عدد اللفات. 
)©( زيادة سرهة دوران الروحت و زيادة عدد اللفات. 
(ج) تقلیل سرحت دوران الروحت و زيادة عدد اللفات. 


(3) تقلیل Duc jus‏ دوران الروحن و تقلیل عدد اللفات. 


OU“ 


۲ مفتاطیس معلق بخيط ويتحرك حركة توافقية بسيطة ين خن‎ CD 
دائريتين كما بالشكل المقابل. أك الخيارات الأتية صحيحة عندما يبدأ‎ 


المغناطیس حركته من الحلقة (1) إلى الحلقة (2) ؟ 
أتجاه التيار 2 
ue 00‏ ار 0 النقطة B)‏ الحلقت )2( 


لي 


CD‏ الوضع المناسب لحركة حلقة معدنية لإنتاج قوة دافعة تأثيرية وفقا لقوانين الحث الکهر ومفناطیسی, يمثلها الشكل 


محور دوران محور دوران محور دوران محور دوران 
XK X‏ 06 4 
X X‏ 06 
X X‏ 
X KZ X‏ 


الشامل مشیربا 


SOS 


© لحظة فتح المفتاح (k)‏ فى الدائرة الموضحة بالشكل المقابل يتولد تيار 
تأثيري فى الحلقة المعدنية. البدیل الصحيح الذي يصف اتجاه حركة الحلقة 
واتجاه التيارالتأثيري فى الحلقة هو : 


اتجاه التيار التأثيري فى 


الجواب اتحاه حركن الحلقس 
الوجه القایل للملف 


D‏ تدور حلقة معدنية حول محورها كما بالشكل المقابل, 
أي الأشكال الآتية تعبر عن العلاقة بين الفيض المغناطيسى الذي يخترق الحلقة والزمن ؟ 


موس 
ا 


CD‏ في الشكل المقابل ملف دائري عدد لفاته N‏ مساحته ۸ تم ضفطها داخل مجال شدته 
لتصبح مساحتها ‏ 4 في زمن قدره11/ إذا تولدت في الملف emf‏ قدرها V)‏ 1( يكو 
عدد لفات الملف ions‏ 


AQ, At At 


BA A كك‎ 
Fa © At AAB © BAA 


emf(V) المتولدة في ملف مع الزمن نتيجة تفیر الفيض , م‎ (emf) الشكل المجاور يمثل قيمة‎ CD 
n خلال الملف . الشكل الذي يمثل تغير الفيض خلال الملف لنفس الفترة الزمنية هو‎ 


CD‏ حلقة معدنية مساحة وجهها Cm?‏ 100 مقاومته 12 داخل مجال مغناطيسى منتظم عمودي عليها كثافة 
فیضه (3T)‏ عندما تسحب الحلقة فجأة من المجال فان الشحنة الكهربية المارة فى الحلقة قدرها ۱۳۳ 


0.04C ©‏ © © 0.03 © 0.020 © 0 0.01 
CD‏ ملف دائري مساحة وجهه ٥‏ 1000 عدد لفاته 4000 لفق ومقاومته 100 موضوع عمودياً علي مجال 
مغناطيسى شدته 7 0.2 . يكون مقدار التيار الناتج فى الملف بالحث عند نزع الملف فى 2 ثانية هو أمبير 
© 04 4 © 40 © 0.04 
CD‏ القوة التي يؤثر بها المغناطيس علي الحلقة تعمل علي ......... (علماً بأن الحلقة من النحاس) 
(D‏ تحريك الحلقن لأسفل )©( تحريك الحلقة لأعلي 
© لا تتحرك الحلقن (د) ous‏ الحلقن 


تفير فيض بمقدار Ag,‏ خلال زمن قدره ۸۶ أكبر شحنة تمر في هذا الملف عندما يكون الزمن ......... ثانية 
© 0.15 © 15 
© 0.015 )5( متساوين 2 كل Le‏ سبق 


© فى الشكل المقابل إذا كان المغناطيسان يتحركان بنفس السرعة فان إضاءة المصباح 


الشامل مشیربا 


SE) 


SL 


0 ادرس الشكل القابل ثم اجب عما يأتي : 


٩ ) ما نوع القطب الغناطيسي التولد عند طرف الملف ( ب‎ -١ 


۲-ما أثر وضع اسطوانت من الحدید الطاوع داخل اللف على قيمت 


الانحراف اللحظي لمؤشر الجلفانومتر ٩‏ وما تفسير ذلك ٩‏ 


۳-حدد على الرسم اتجاه التیار الستحث التولد فى اللف 
4 وما اسم القاعدة التي تحدد اتجاه هذا التیار 2 اللف ٩‏ 
= 


0 الکهربین المتغيرة تحدث مجالا مغناطيسيا والمغناطيس المتحرك(المتغير ) يحدث تیار ١‏ كهربيا : اشرح هذةالعبارة 
مؤيد اجابتك بتجارب عمليت ثم اذکر قاعدة لتحدید کل من اتجاه الجال والتیار الناتجین . 


)© اذکر الکمیات الفيزيائيت التی تقاس ب Tesla.m?/s‏ مع ذکر الوحدة الکافتن (ث.ع ۲۰۱۳ دور آول) 
© فى الدائرة الكهربائييّ المجاورة وضح ما يحدث لقراءة الأميتر وإضاءة المصباح » مع بيان السبب فى 


كل من الحالات الأتيت: 


e‏ م_حرمع حم چ مصصه۸ 
-١‏ أثناء تقريب القطب الشمالى = LL‏ سے a‏ 


للمغناطيس من الملف. 


؟ - أثناء إبعاد القطب الشمالى 


للمغناطيس عن الملف. 


(() مصباح مضىء يتصل مع lil‏ 70 مغمورةفى مجال ° ° 
e‏ ۰ 
مغناطيسى منتظم عمودى على مستوى الحلقن كما فى الشكل 
الجاور . ماذا يحدث لإضاءة المصباح فى الحالتين التاليتين مفسرا إجابتك. , 1 

۱- عند تحريك الحلقة فى المجال بحيث يبقى مستواها عموديا | 5 
على خطوط الجال ؟ مع التعلیل ۰ ۰ 


۲ - آثناء خروج الحلقيّ من منطقة الجال ؟ مع التعلیل 


(QD)‏ يسرى تيار كهربائى فى موصل مستقيم طويل موضوع بالقرب من ملف معدنى مربع كما فى الشكل 
المجاور. حدد إتجاه التيارالحثى المار فى الملف إذا زاد التيار الكهربائى 


لحار فى الموصل المستقيم مفسرا إجابتك . 


(QD)‏ يسرى تيار كهربائى فى موصل مستقيم طويل موضوع بالقرب 
من حلقن دائريت تضم مصباحا مضيئا كما فى الشكل المجاور. 


ماذا يحدث للمصباح عند تقليل التيار الار فى الوصل المستقيم 1 
مفسراً إجابتك 
(D)‏ فى الشكل المجاور لحظت تقريب المغناطيس من الطرف الأيمن للملف ؛ يتولد تيار مستحث يكون اتجاهه فى 
4 

الجلفانومتر (G)‏ من (A)‏ إلى (B)‏ تأمل الشكل جيدا ثم اجب عن الأسئلت التالین: 

-١‏ ماسبب تولد التيار الستحث فى دائرة الملف ٩‏ مغناطيس 

55 EE ف‎ ee 

سم 
Le -۳‏ القاعدة المستخدمت فى تحديد اقطاب الملف B PARTIE ٩‏ 


(Q))‏ يقترب طرف مغناطيس قوى من nl‏ من الألومنيوم معلقت على نحو حر كما فى 
الشكل المجاور »اجب Loc‏ يلى 
۱- حدد نوع القطب الايمن للحلقن 


۲- هل تقترب الحلقة من المغناطيسى أم تبتعد عنه ؟ فسر اجابتك 


الف 


شه( معتمداً علي الشكل المجاور» صف ثلاث طرق مختلفن يمكنك بها توليد تيار 


مستحث 2 الحلقت 


2-3 
بد 


(() تم اسقاط مغناطيس قوي داخل ملف حلزوني رأسي طويل كما 4 الشكل : 
لل ك ي راسي 
)1( هل يؤدي ذلك الي حث تيار كهربائي 2 الملف ولاذا ؟ | 5 


(ب) كيف يؤثر التيار المستحث 2 حركد المغناطيس (بسرعها آم ببطنها) ولماذا ؟ 


(ج) هل يسقط المغناطيس بعجلنّ السقوط الحر نفسها آم بأقل منها آم يساويها ؟ 
@ 2 الشكل عند تحريك المغناطيس لوحظ ازدياد شدة إضاءة المصباح لوهلت 
ثم عادت إلي Le‏ كانت عليه هل كانت حركد المغناطيس de je‏ من 


الملف أم مبتعدة عنه ؟ فسر إجابتك . 


(9) يبين الشكل المجاور ثلاث حلقات فلزيت متمائلن (س» ص »ع)عند ‏ ۰ هم مه هم ۰ ° B‏ 
Se‏ 
لحظ ما أثناء حركتها نحو اليمين 2 مجال مغناطيسي منتظم 5 بن 5 ع كنا 8 LE‏ 
بالسرغة القابتت نفسها : حدد على الرسم رجاه JUN‏ الستحث و هم LL e oe‏ 


2 الحلقتة (س) و (ع) و (ص) . 


(9) هل یتولد تیار مستحث 2 الحلقة لحظّ دورانها ود هد یز .3 


حول المحور الموضح 2 الشكل مع التفسير. U‏ 
B‏ 3 3 


© فى الشكل القابل توضع حلقن معدنین من الألومنيوم حول الجزء 


الثانى (الخارجى) من القلب الحدیدی » وعندما تغلق الدائرة تقفز الحلقن 


إلى ارتفاع كبير .فسر حدوث ذلك؟ وماذا يحدث اذا كانت من الحديد 


مع التفسير 


HZ 


)@( ملف عدد لفاته ( 200 لفت ) يتغير الفيض المغناطيسي 
0 ی 


الذي يمر به خلال ( 6 ثواني ) مستخدما العلاقت البيانييّ الموضحت 8 

بالرسم الذي آمامك : احسب القوة الدافعت المستحدثت 2 : ۲ 
۱- آول ثانیتین . 2 
۲- الثانيي الثالتن الزمن بالئواني 


۳- الثواني الثلاث الأخيرة . 


(-600V , 0, 400V) 


(63: ملف عدد لفاته 200 لفت ومقاومته 5 أوم › مللي وبر 
وت 
8 
یشکل دائرة مغلقت » یتغیر الفیض الغناطیس الذی 
6 
يعبره خلال ثانيتين حسب الرسم البيانى المقابل من À‏ 
| 3 
الرسم أوجد 2 
اچ هح B‏ چ ۸ -ع [ 
(1) القوة الدافعت الكهربيت المتولدة خلال كل فترة 


الزمن )&( 1.5 1 0:5 
من الفترات d)‏ ب» ج) 0 


(ب) التيار الستحث المتولد فى الملف خلال خلال كل فترة من الفترات di)‏ ب» ج) ؟ 
(ج) مثل بيانيا العلاقن بين متوسط القوة الدافعن الستحتن والزمن خلال ثانيتين؟ 


(2V ,0 , -257 , 0.45 , 0 (ه0.4-,‎ 


ی ی ات ie‏ الفيض بال مللى ود 
© یتغیر الفیض الغناطيسي ( الفیض الغناطيسي ) ي وبر 
عبر احدى لفات ملف دائري عدد لفاته 200 لفت 

ا ا LA‏ ۲ 20 

و مقاومته 4 أوم كما بالشكل 16 

12 (2) 

احسب Le‏ يلي : (ب 8 

D 


1 
أ-احسب التيار المستحث المتولد فى الملف عبر كل x10‏ 
الزمن ‏ 12 10 8 6 4 2 


مرحلن من المراحل ( ب.ج د ). 


ب - آرسم العلاقة البيانيت بين متوسط التیار الستحث التولد فى اللف مع الزمن. (24- , 0 , 14) 


۵ فى الشكل الجاور علاقت ق.د.ك المستحثة مع emf(v)‏ 
الزمن للف عدد لفاته 100 لفت آوجد مایلی. 

أ) التغیر فى الفیض الغناطيسي فى أول ثانیتین. 

ب) الفترة الزمنيت التی لا يحدث بها تغير فى الفیض الغناطيسي. 

ج) الفترة التی يقاوم فیها اللف الزيادة فی‌الفیض الغناطيسي. 


(0.04V) 


)@( ملف مساحته (0.04m°)‏ وعدد لفاته(150) لفت ومستواه يعامد مجال B(x10*7T)‏ 
وت 
مغناطيسي متغیر وقق الخط البياني الوضح 2 الشکل احسب متوسط القوة 


الح رک المستحثن 2 اللف 2 كل le pe‏ من مراحل التغیر 


1 ۳ حلقن دائريت نصف قطرها 6111 2.5 وضعت 2 مجال مغناطيسي منتظم شدته‎ (D) 


7 0.4فأذا تغير شكلها الي مربع خلال زمن 0.15 احسب مقدار القوة الدافعت ira a à‏ 0 


الحثيت المتولدة خلال تلك الفترة ثم حدد اتجاه التيار الحثي ٩‏ 


, يمثل الشكل المقابل جزءًا من دائرة کهربانية. باستخدام قوانين كيرشف ومراعاة مسارات الاتجاهات الحالية‎ D 
X , Y والتسميات الموضحة . (إهمال المقاومة الداخلية للمصدرين . يكون فرق الجهد بين‎ 


(D)‏ 10 فولت (ب) 11 فولت 
© 12 فولت )( 15 فولت ۳ 


D‏ سلك طوله .1 یحمل تیار ثابت 1 تم ثنيه أولا ليكون ملف من لفة واحدة . نفس السلك ثم ثنيه مرة اخري لیکون 


لفتین فما هو مقدار كثافة الفیض في الحالة الثانية بالنسبة للأولي : 


(D)‏ ربع قيمتة الاولي )©( اربعة امثال قیمته الاولي 
© لا يتغير )5( نصف قيمته الاولي . 
5 ااا ااا ااا ااا ااا RE‏ 


<> ينتح مولد التيارالمتردد البسیط جهدا يختلف بمرورالزمن كما هو موضح في 


الرسم التخطيطي. ما هوالرسم البياني الذي يوضح كيف يتغير الجهد مع الزمن عندما 


تنخفض سرعة الدوران إلى النصف؟ 


الشامل فى الفيزياء 


aq RENN AN 


<> تتكون المنطقة القاحلة في الوصلة الثنائية p-N Junction‏ بسبب : 
(D)‏ هجرة الحاملات الحرة للشحنة من المنطقة المحيطة بالوصلة 


© هجرة أيونات الشوائب 

)© انسياب الالکترونات 

)© انسياب الفجوات e‏ 
RE O 8 ۳‏ 
CD‏ الرسم البياني يوضح مقياس الأومتر. 6 dj‏ 
ما هي العلاقة بين قيمة ۸1 وقيمة ۸2 على مقياس الأومتر؛ AR,"‏ 

R 

co 9 ۱ 00 R,=2 R, ©) 1-12۸ R, O 

® R,=4 R, ©) R,=3 R, 2 
7 PU ELEC RENE e 


. ۲7 وطاقته ۷ء 2 علي معدن ما . وجد ان مقدار أقصي سرعة للالكترون المنبعث هو‎ À عند سقوط فوتون طوله الوجي‎ D 


فاذا قل الطول الموجي بنسبة 2596 لتتضاعف سرعة الالكترون . فان دالة شغل السطح للمعدن تساوي ina‏ 
1.5eV © 1.2eV 0‏ 
eV ©‏ 1.8 )© ۰۷ 1 ۰ 


<> سلك مستقيم لف على شکل ملف دائرى لفة واحدة ومر به تيار کهربانی فإذا لف السلك نفسه مرة أخرى على 
شكل ملف دائرى من أربع لفات ومر به نفس التيارفإن نسبة المجال الأول 8 إلى المجال الثانى B,‏ هی 


1 5 16 1 
8 1 1 16 
9 
25275000011 هس‎ 5 
: أي الانتقالات الاتية في ذرة الهيدروجين تبعث فوتونات بأعلي تردد‎ >< 
E =-0.377 n=6 
E = -0.544 =? 
E = -0.85 n=4 
E=-1.51 n=3 
E = -3.4 n=2 
E = -13.6 n=1 
a b c d 
n=2 الي‎ n=1 من 71-2 الي 11-6 (ب) من‎ )( 
11-2 الي‎ n=6 الي 11-1 زد) من‎ n=2 ج من‎ 
Re ام‎ pere om a fu mp me تست‎ EE 8 


الشامل فى الفيزياء 


, كما هو موضح‎ ABCD يتم وضع حلقة على شكل مستطيل حر‎ D 
۱ ١ [| يحمل تيازا .1 مستوى الحلقة هو نفس‎ PQ بالقرب من موصل طويل مستقيم‎ 
1 | الستوی الذي يحتوي على الوصل الستقیم وجاني الحلقة متوازيتان مع الموصل‎ 
P المستقيم . فان الحلقة‎ 
سندورفي انجاه عقارب الساعة (ب) سندور عکس انجاه عقارب الساعة‎ (D) 
. ستتحرك نحوالموصل المستقيم (2) ستبتعد عن الموصل المستقيم‎ © 
RE 1011 5 
Iw Lw معامل الحث لكل ملف من ماغات الحث الموصلة معا كما بالشکل‎ CD 
0000 هو 77 3 فان قيمة العامل المكافئ للدائرة هي‎ 
6H © 1H @© 
. 226 3H © 
A 00000001010101201212212121211- REE 5 
0 في الرسم البياني القابل. ما هوالخط البياني الذي یمثل العلاقة بين‎ CD 
عند درجة حرارة ثابتة؟, و‎ (L) التوصيلية الكهربية لوصل منتظم )0( وطول الوصل‎ 
3 10 
29 
1 
a à 58 
«2213577070101 000747 e 


QD‏ حلقة مربعه طوله ضلعها cm‏ 10 ومقاومتها 0 2تتحرك 
بسرعة مقدارها V‏ كما موضح بالشكل فإذا كان الجال الغناطيسي 


المنتظم مقداره 7 3 فاي مقدار السرعة يجب ان تتحرك به الحلقة حتي 


يتولد تيارقدره mA‏ 1.5 في الحلقة أثناء دخولها أو خروجها من 


منطقة المجال المغناطيسي 


CD‏ الدائرة الوضحة في الشكل المقابل بها بطارية ذات مقاومة 
داخلية مهملة , والقاومات متماثلة , فماذا ستكون قراءة الفولتميتر؛ 
0 © ۷/5 
3V,/5 © 2V,/5©‏ 


D‏ في الشكل المقابل قضيب معدني يتحرك بسرعة مقدارها V‏ علي مجريين 


متوازيين في وجود مجال مغناطيسي منتظم فان التيار الناشئ بالحث في القاومة R‏ 


(D‏ يتجه من 0 a A‏ (ب) يتجه من ۾ الي طا 


©) يساوي صفر © لايمكن معرفت اتجاهه 9 
e‏ اه سیک رت ee‏ ا را à‏ ري 
| ا TT‏ اين (wb)‏ ۵ 
يوضح الرسم البياني المقابل العلاقة بين الفيض المغناطيسي الذي يمر 
عبر حاقة ثابتة ويتجه بشكل عمودي على مستوى الحلقة. أي من المخططات 
التالية يوضح العلاقة بين 2110۴ المستحث في الحلقة مع الزمن ۶؛ 
t (sec)‏ 2 
emf emf emf emf‏ 
t‏ دس ۴ 0 t‏ دم ف 0+ — . 0 t‏ لل © 0 
)@ 9 @ ° 


(D‏ وصل عدد n‏ مقاومات قيمة مقاومة كل منها 7 علي التوالي مع بطارية قوتها الدافعة الکهربية £ ومقاومتها 
الداخلية 7 فتكون النسبة بين فرق الجهد بين طرفي البطارية إلي قوتها الدافعة الكهربية هي : 

n/n+1 © 

n+1/n © 


8 
1 
1 
1 
5 


ل 
1 
1 
1 
L‏ 


D‏ أي من الرسوم البيانية التالية قد يكون أفضل تمثيل للعلاقة 
بين التيار (1) وزاوية الانحراف )6( في جاغانومتر ملف متحرك؟ 


QD‏ أي من العبارات التالية یحدد بشكل صحيح القصود بمصطاح «ضوء مترابط»؛ 


(D)‏ تكون موجتان أو أكثر من الوجات الضوئيت مترابطة إذا كان لديها نفس التردد. 


)©( تكون موجتان أو أكثر من الوجات الضوئيتّ مترابطة إذا كان لديها نفس التردد وفرق طور ثابت. 


)© تكون موجتان أو أكثر من الموجات الضوئيت مترابطة إذا كان لديها نفس التردد والسعن. 


() تكون موجتان أو أكثر من الموجات الضوئيت مترابطة إذا كان لدیها فرق طور ثابت. 


تكون موجتان أو أكثر من الوجات الضوئيت مترابطة إذا كان لديها نفس السعت وفرق طور ثابت. 


Wire X 


المجال المغناطيسي عند النقطة ٠‏ كما هو موضح بالشكل يساوي 


........ بمعلومية معامل النفاذية pe‏ واتجاه الفيض ؟ 
حيثان ( 1-44 / (AB= CD = 2cm / r1 = 10cm / r2 = 12cm‏ 


11 في الدائرة الكهربائية الوضحة في الشكل المقابل . السلك × لديه مقاومة‎ CD 
وقراءة الاميتر (4) هي 1 . اذا تم قطع السلك × إلى خمسة أجزاء متساوية . وتم توصيل‎ 


هذة الأجزاء على التوازي مع نفس البطارية وكانت قراءة الاميتر (A)‏ ر1. 
ماهي النسبة بين ,1 إلى SL,‏ 


1/5 © 1/25 © 
25 © 5 © 


000 قراءة الامیتر في الدائرة الموضحة بالشكل تكون‎ CD 
1.74 © 2.44 © 
244 © 2A © 
9 
تک"‎ 81 5 


D‏ جلفانومتر مقاومة مفله (Rg)‏ أقصى تيار يتحمله (1) متصل بمضاعف المقاومة 1 3) ليتم تحويله إلى فولتميتر 
أقصى جهد يقيسه (171). إذا تم توصيل نفس الجلفانومتر بمضاعف آخر مقاومته 


V ۱‏ 
و1 9) ليتم تحويله إلى فولتمیتر اقصى جد يقيسه (V2)‏ « فان النسية بين مرب هي mes‏ 
2 

À 2 

3 5 

۹ 41 

4 5 9 
A 5‏ 
D‏ في دوائر التيار المتردد بشكل عام 5208 


© القيمت المتوسطة لمربع التیار تکون صفر 

(ج) القیمت المتوسطة للتیار تکون صفر 

@ القيمت التوسطت للطاقت الکهربيت الستهلکن تکون صفر 
)©( فرق الطور بين التیار وفرق الجهد یکون صفر 


q 
1 
1 
5 


D‏ ماقيمة ,1 في الشكل القابل؟ 
©9 أمبير © 5 أمبير 
© 1 آمبیر (د) 2 أمبير 


© عند اصطدام فوتون والکترون حر فان الفوتون ؛ 
(D‏ یغیر اتجاهه ويزيد طوله الوجي )© لا يغير اتجاهه ویقل طوله الوجي 
© یغیر اتجاهه ویقل طوله الوجي (د) یغیر اتجاهه ولا یغیر طوله الوجي 


الشامل فى الفیزیء 


ختبارات 


CD‏ ملف حثي مقاومته )150( ومعامل حثه الذاتي (0.3H)‏ وصل على التوالي مع مكثف معاوقته السعوية 
)1000( ومقاومة أومية (100)ومصدر تيار متردد تردده Hz)‏ 35( فاذا كانت القوة الدافعة العظمی لصدر التیار 


.(220 Volt) 
(أ) ارسم شكلا تخطيطيا للعلاقيّ بين المعاوقيّ السعوین وتردد التيار.‎ 
5 الطور بين الجهد والتيار. (ج) احسب الجهد بين طر2 مقاومت الملف.‎ sol; (ب) احسب‎ 


30 ۲۷ محول خافض للجهد يعمل بواسطة مصدر تيار متردد قوته الدافعة الكهربية ۷ 100 ليشغل مصباح قدرته‎ QD 
ويعمل بفرق جهد قيمته 17 6 فان قيمة التيارفي الملف الابتداني تساوي‎ 


1.5 4 ©( 34 © 

À @) 0.3 ۸ ©‏ 0.15 . 
e‏ ب م يب ی 
QD‏ سقط ضوء احادي اللون علي سطح معدن فتحرر عدد من الالكترونات وعند زيادة شدة الضوء علي نفس المعدن فان طاقة 

حركة الالكترونات المحتررة .. 

(D)‏ لا تستطيع التحديد (ب) لا يتغير 

© تقل (د) تزداد ٠‏ 


اذا كان لديك ثلاث حلقات متطابقة , واحدة مصنوعة من الألومنيوم وحلقة أخرى مصنوعة من النحاس كما هو 
موضح في الشكل (القاومة النوعیة‌للنحاس أقل من تلك الموجودة في الألومنيوم) يتم اسقاط ثلاث قطع مخناطيسية 
متطابقة لتسقط في ثلاث حلقات معدنية باتجاه الأرض في نفس الوقت. الحلقات )1( و(ب) مغلقة بينما الحلقة (ج) غير 


6 
0" jo ۳ 


€ €@ €? 


Aluminum Cupper Cupper 
Ring RMg Rang 


۳ ۳ ۳ 


في أي حلقة سيكون التبار الستحت أكبر؛ 
© حلقت(ب) © حلقت(ج) © كلها متشابهن 


)1( حلقن‎ D 


© دائرة إلكترونيت تمثل مجموعت من البوبات المنطقينّ لأداء وظیفی Le‏ 
اكمل جدول التحقق الذي امامك لهذه الدائرة D put‏ 


> بطاريتان (D‏ و رب متصلتان في دائرة منفصلة , وتمثلان بالعلاقة بين فرق الجهد 


النسبة بين القاومة الداخلية لبطاريتين (rA / rB)‏ هي 5 


بين أقطاب البطارية وشدة التيار بيانياً . كما هو موضح في الرسم البياني القابل. 
كذ 


--- 


--- 


)7( أكبر من الواحد الصحیح لأن ميل الخط À‏ آصغر من الخط 8 
)©( آکبر من الواحد الصحیح لأن 017 للبطاريت À‏ آکبر من البطارین B‏ 
)© آصغر من الواحد الصحیح لأن ميل الخط À‏ آصغر من الخط 8 


(د) يساوي الواحدٌ الصحیح لأن ميل الخط À‏ يساوي ميل الخط 8 


: شعاع اللیزر یختلف عن شعاع الضوء العادي في‎ QD 
تردد الشعاع )©( خضوعه لقانون التربيع العحسي‎ (D 
لون الشعاع © ترابط فوتوناته‎ © 


< ما هواتجاه التيارات المستحثة في الحلقات المعدنية 1 و 2 عندما يزداد التيار 7 في السلك بثبات؟ 1 O‏ 


الاختيار الحلقت (۱) الحلقت )+( 


D |‏ | #اتجاهعقاربالساعت | #اتجاهعقاربالساعت 


4 عكس اتجاه عقارب 
Ds , ©‏ ساد عقارب المباضة 
اا 


2 عكس اتجاه عقارب 

© 2 اتجاه عقارب الساعت ف توه 
er,‏ 

2 عکس اتجاه عقارب .2 عكس اتجاه عقارب 
الساعت 2 


ee 0 180 فرق الجهد والتيار یختلفان 2 الطور ب‎ (D) 


r---@ 


: علاقة الطوربين التيارخلال ملف حث وفرق الجهد بين طرفيه هي‎ D 


(ب) فرق الجهد والتيار لهما نفس الطور 
© فرق الجهد يسبق التيار ب 90 
(د) التيار يسبق فرق الجهد ب 90 


© يشير الرسم البياني العطی إلى التقسیمات النتظمة على مقیاس الأومتر. الب 
6kQ‏ 


r---@ 


استخدم البيانات المقدمة للعثور على: القوة الدافعة الكهربائية للخلية داخل مقياس الأومتر 
0 


(D‏ 1 فولت (ب) 1.2 فولت 
© 1.5 فولت © 2 فولت 


<> اذا كان الانتقال من الستوي 4 1 الي الستوي 7-1 في ذرة الهیدروجین ينتح عنه اشعاع في منطقة الاشعة فوق 


--- 


البنفسجية فأي الانتقالات الاتية ينتج عنه اشعاع في منقطة الاشعة تحت الحمراء ؟ 


25 7 تحت الحمراء 

4 < 1۱ تحت الحمراء 

23 ۶ تحت الحمراء 
n=2‏ ضوء مرفي 

n=1‏ أشعة فوق بنفسجية 


a b c d 


0 عن 3 ی 2 © من 5 إلى 4 
ECO AM O‏ 
D‏ يتحرك الإلكترون على طول الخط ۸ . والذي يقع في نفس مستوى حلقة 
دائرية من الأسلاك الموصلة كما هو موضح في الشكل. ماذا سیکون انجاه التيار المستحث › 


إن وجد . في الحلقة . عندما يزداد التيار في السلك SAB‏ 


(D)‏ سيغبر التيار اتجاهه مع مرور الا لکترون 
(ب) سيكون التیار عكس انجاه عقارب الساعة 
© التیار سيكون في انجاه عقارب الساعة 


© لن يتم احداث أي تیار 


QD‏ حلقتان مختلفتان متحدتا في المركز وتقعان في نفس المستوي التيار في الحلقة الخارجية في انجاه عقارب الساعة ويزداد 
مع الوقت فان التیار المستحث المتولد في الحلقة الداخلية يكون : 
60 صفر 
© الاتجاه يعتمد علي النسبة بين نصف قطر الحلقتين 
)© في عكس انجاه عقارب الساعة 


(د) في انجاه عقارب الساعة 2 
5 ا و 
CD‏ محول مثالي له نسبة لفاته 2.5 :1. القيمة العظمى للجهد التردد هي 28 فولت. القيمة الفعالة للجهد الثانوي هي 

تقریبا ی 

(D)‏ 50 فولت )© 70 فولت 

© 100 فولت )5( 40 فولت © 
e‏ ب ل A‏ 


© عند اضافة ذرات الفوسفور الي السیلیکون تعمل علي : 
© زيادة تركيز كل من الفجوات والالكترونات الحرة 
)© زيادة تركيز الالكترونات الحرة 
© زيادة تركيز الفجوات ونقص تركيز الالكترونات الحرة 
)© نقص تركيز کل من الفجوات والالكترونات الحرة 


© م ع از ر ست ؟مع اک ش معع رت کر هن کر عم سک ت ةه 
© ما مقدارالتيار المستحث في الحلقة الدائرية 111177 لنصف القطر ٣‏ , إذا كان السلك المستقيم PQ‏ يحمل تیازا ثابتا من 
المقدار1 أمبير 0 
K‏ 
N L‏ 
M‏ 


P 


Q 


... جلفانو متر مقاومته 0 35 احسب قيمة مقاومة مجزی التيار حتي يمر في الجلفانومتر 0.1 من التيار الكلي تقریبا‎ CD 
402 0 
1 © 52 © 


ÉD‏ يسقط ضوء أحادي اللون على سطح معدني وتتحرر الالکترونات. يتم زيادة شدة الضوء الساقط. ما هي التغييرات . إن 
وجدت . التي تحدث في معدل انبعاث الإلكترونات والطاقة الحركية للإلكترونات المنبعثة؟ 


في الشكل: يمثل جزءا من دائرة كهربية . مستعینا بالبيانات المثبتة 
على الرسم. احسب مقدار کل من ,1 ,ر1 , ,1 


ÉD‏ ماهوالرسم البياني الذي يوضح العمليات الثلاث الممكنة بشكل صحيح: الإثارة . والانبعاث المستحث . والانبعاث 
التلقاني بين مستويات الطاقة في نظام ليزر ثلاثي المستويات؟ 
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emission 


° 
© 


2 تصنع القاومات من سلك مزدوج ملفوف حلزونياً وعكسيا لتلافى‎ D 
الحث الذاتی نها © مقاومتها © مرور التیار بها‎ (D 


r---@ 


© بالنسبة للترانزستور, 45 = 6 وهبوط الجهد عبر 162 التصل في دائرة c‏ 
انجمع هو 1 فولت. كما هومبين في الشكل أوجد تيار القاعدة لتوصيل الباعث المشترك. + 
1V ImA 60‏ 
0.022mA ©‏ 03 


e y 7 1.002mA رد‎ 0.978mA © 


من خلال الدائرة الموضحة في الشكل المقابل أجب عما يلي : uF‏ 8 ۳ 

. و‎ a احسب السعة المكافنة بين الطرفين‎ ÉD 

احسب فرق الجهد بين طرفي المكثف الذي 0 uF‏ 8 
سعته 8 میکرو فاراد إذا علمت أن الشحنة على الکثف 
تساوي C)‏ 104) ثم احسب فرق الجهد بين الطرفين © و D‏ 


الشامل فى الفيزياء 


VAN 
۲.۹ 


R3 - 0 


R, = 36-20-16 © 
۲ - ۶ - 2-1090 
Ir 45 
Ry = 10 - 4-5 


Ry, = 4.5 9 


(16 


Rab 6 
Ir=h+L=2+4=6A 
Vp = Vap + Ir 
Vp = 24 + 6: 1 - ۷ 
-2 


(17 


TR 425+1 


Va = ولا‎ - Ir 
=12-2.28x1 
Var = 9.72 V 


(18 
رولا‎ = ۷ + 7 
< 18 + 2:1 - ۷ 
۲۷ رو‎ = ۷ - Ir 
VB - 18 - 2 72 - ۷ 


تقل قراءة الأمیتر لزيادة المقاومة 
20- () عندما یکون المفتاحین مفتوحین يقرأ الفولتمیتر المتصل بالمفتاح 
القوة الدافعة الکهربية 


۱۷-۷27 
120 
(ب) ۷-0 ua‏ انه متصل بين طرفی سلك 
Vp 2‏ 
کد[ 
Rr 3‏ 
©( 
۳۳ 
Rr 8‏ 


الارس الخامس : قوانین کیرشوف 


السوال الاول : الاختیاری 


1- (د)۰(ا) 2- (ج) 
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6 
را‎ = >= 34 
(iR:1)18 = (I2R2)6 
1,18 = 3 X 6 —: 1, = 4 
1,=1+3 = 44 
Vg = I(R +r) = 4(4.5 +1) = 22V 


-10 
nee 7 16.750 
۶ 10+6 hi 
(iR:1)10 = (6 
0.610 =I, <6 —: I, = 14 
1=11+1 = 1+ 0.6 1.64 
Vp 5 30 
= ب‎ = = 
+7 TT L6 
16.75 +r = 18.75 
“Tr < 0 
-11 
1 = = 1.2A 
-12*6 _ وه‎ 
12+6 
توازی۴‎ 4 
:]فرع[‎ x ۳ = 1.2 x ۸ 


فرع 


قراءة الأميتر 0.88 


(12 
۷ 2 ۷ + ۲ 
4.5 < 4 + ۲ 


(13 


ur 
7 
و | ید‎ 


6R 


(14 


م و6 
Ra = IR = x 2R = ۷‏ 


(15 
== = 0.54 
16 = 3A 
1112 = 72 
3 6 < 18 12 
L=1A 
1 - 3 + 0.5 + 1 - 4.5 A 
BR3 = LR2 
0.5 ۳3 = 36 


8.6 + (2r) + (3X 3.8) - 24 =0 
T1 = 2 02 


-3 


بتطبيق قانون كيرشوف الثانى على المسار المغلق (abfgha)‏ 
5013=0- 10 + 20 + 45 * 
50B = 75 13 = 1.5 A‏ 
بتطبيق قانون كيرشوف الثانى على المسار المغلق (abcdgha)‏ 
3012=0 - 10 + 20 
0 = 3012 
L + B‏ = 11 


و1 + 12 - 11 
فى المسار المغلق 0180 
)1( > 0= 21 - ,12-41 
فى المسار المغلق agfa‏ 
)2( + 0= ,21+ 8—613 


12 = A(L + L3) + 21 > 61; +413 
12 = 61, + ول‎ 
12 - وله‎  . 2 


22 18 
دق‎ I: -4 


I, = 0.909 A 
Vas = 12 X Ra = 0.909 x 2 = 1.82V 


أو حل الثلاث معادلات بالألة الحاسبة 


16- (د) 
18- (ب) 


ثالثا :المسائل 


1- 
نفرض اتجاه التيارات كما بالشكل 
1 207 


نطبق قانون كيرتشوف الأول عند نقطة (e)‏ 


)1( > 3 > 12 + 11 
نطبق قانون كيرتشوف الثاني في المسار 
المغلق (aecba)‏ 
x 1 - 12 x 2 =0‏ ر] = 30 + 20- 
)2( جه 212 -,1] < 10- 
نطبق قانون كيرتشوف الثاني في المسار 
المغلق (aefdba)‏ 


-20 + 15 + ر]‎ x 1 - ] x 0 
5 < ر]‎ + 5 (lı + 1 [( 


)3( چ 51-5 + 11 
بحل الثلاث معادلات على الألة الحاسبة 
ا فز 0 
17 3 1 17 2 1 17 1 


اى البطارية V‏ 30 في حالة تفريغ 
حساب فرق الجهد للبطارية ۷ 20 » 
357 -1 *2.35 + 20 ۶ ۷ 
حساب فرق الجهد للبطارية V‏ 30 » 
V2=30-2.82x2=22.3V‏ 
۷ 2 ۷ 
x 1.46 - ۷‏ 5 دولا 
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5 


EE ب‎ NT 


2 


L=L8A م‎ 8 


1 - شدة التيار و1 


ac © لمغلق‎ ١ فى المسار‎ 
24 - (1.8 x 7)—-1Iş x<3 - 0 


٣ المقاومة‎ - 2 
abefa فى المسار المغلق‎ 
8.6- 24+(Dr;)+(3%X 3.8) =0 
I= 1-1, 238-18 24 


213+11+6+31:1=0- 
)3( 0+213=6+,41- 
بحل المعادلات الثلاث نجد أن 
11=-0.6A 12=1.2A۸ 1I:=1.8A‏ 
الأشارة السالبة تدل على أن الاتجاه المفروض غير صحيح. 


بتطبق قانون كيرشوف الأول عند النقطة (8) 


B-1:+12=0 
L+12-13=0 (1) 
(1) بتطبيق قانون كيرشوف الثانى على مسار‎ 
-4+212-16+41+212-0 
0+41:+41:=12 
(2) بتطبيق قانون كيرشوف الثانى على المسار‎ 
16-811-415-0 
-811+0-41:=-16 
بحل المعادلات الثلاث نجد أن‎ 
11-4 12-14 1-2۸ 
1A= فتكون قراءة الأميتر‎ 


مراجعة الفصل الاول 


1- (ج) »(ب) 2- (ج) 3-)( 4- (د) 
5- (ج) 6- (ب) 7- (د) 

8- )د( 9 10- )د( 

1- (ج) 2- (ب) 3- (د) 

14- (ب) 5- (ج) 

6- (ج) 7- (ج) 8- () 

19- (د) 20- R, = 5Q,1 = 3۸,۷, = 10V‏ 
1-(ب) 22-(ب) 23- )=( 24- (ب) 
26-25 اجب بنفسك 27- (د) 

,R = 6Q,P,, = 100w,1= 5A -28‏ 29- (ب) 
A) -31 (=) -30‏ 0.5( 2 () 33-)( 
 ()-34‏ 35-)( 36-(ب) 37-)2( 


Vg=35V;r=1Q,V=31.5V -38 
„Vp = 24V,R = 4(2 -9 


(Î) -40‏ 1- (ب) 2- (ب) 
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I, = I2 + Iş > (1) 
abcfa فى المسار المغلق‎ 


)2( د 0 = 313 - ,61 - 24 
)13+ 0 = 612 + 313 + 12 
بحل الثلاث معادلات بالألة الحاسبة 
I, = la Er 5-7‏ 
E‏ 27 7 1 


-6 
1=2-0.5=154 
Vap + 201 + 4) - 12 = 0 


۷ وم‎ = 2V 
2-1.5x4+Vg =0 
Vg = AV 


0. بأخذ المسار المغلق.مء‎ 
1.5 x (3+1) -4-0.5R =0 
“R= 40 


-7 

1- فرق الجهد بين ۰2 × 

١ 2+ 3 4-14 + 1 x<4‏ 4 2 ,و۷ 

= ۷ 

2- لحساب ق . د. ك للبطارية نطبق قانون كيرشوف الأول عند نقطة 
À‏ . 

1-۸ ع] + 3 < 4 

3 x 4-1X I=Vp ۷ رو‎ = 11 ۷ 

( یراعی فى حل المسائل الاجابات الأخری الصحيحة ) 


1-8- بتطبیق قانون کیرشوف الأول عند النقطة ۸ 
I > 0‏ - 2] + 11 | )1( 
بتطبیق قانون کیرشوف الثاني على المسار الأيمن 
3- = 0 + ج51 + ر]6- | )2( 
بتطبيق قانون كيرشوف الثالث على المسار الأيسر 
2:7 313 + 512 + 0 
من (1) ۰ (2) ۰ (3) ينتج أن = و[ , 0.5۸ = 12 , 1-1۸ 
A‏ 1.5 
ب- لایجاد جهد ۸ نتتبع المسار الأيسر من ۸ إلى نقطة الاتصال 
بالأرض . 
Va=2B - 2 11.5 =3V‏ 


9 


بنطبق قانون كيرشوف الأول 
L=l:+13 (1)‏ 
بنطبق قانون كيرشوف الثانى على المسار )1( 
12+512+219-212-0- 
)2( 12-=0-712-213 
بنطبق قانون كيرشوف الثانى على المسار )2( 


اا La‏ فی 0/۲ و وا ۷ 


«> في الدائرة الكهربية الموضحة : 


أي من الفولتميترات متساوية في القراءة ؛ 

v,,V, © V,,V, © V,,V, © v,, VO 

: من الشكل الذي آمامك‎ D 

۷-۲۷, © V, =V, © ۷, > ۲۷, © ۷, > ۲۷, O 

(> یوضع الشكل جزءا من دائرة كهربية : | 
*_3A‏ 
34 + + ا 
64 2 


44 @ 1 ۸ © 2۸4 © 114 © 


:> لديك أربعة أسلاك من الألومنيوم . 


151 2 
1 
,2 + 
)1( )2( 
3L 4L‏ 
pr ۲ ۳‏ ا 
)3( )4( 
أي من هذه الأسلاك أقلهم في القاومة ؟ | 
0 السلك )1( 
)© السلك )4( 
© السلك )2( 
© السلك )3( 


© يمل الشكل سلکا مستقیما يحمل تیار کهربیا (D‏ 


أي الإختيارات التالية يعبر بشكل صحيح عن العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي (8) الناشئ عن تيار السلك 
à‏ عند النقطتين (¥) , (2) ؟ 


B, ©‏ = ,8 23 عكس الإتجاه 
B, ©‏ = ,8 و2 نفس الإتجاه 


B,<B, ©‏ وي عكس الاتجاه 


B;,>B, ©)‏ وج نفس الإتجاه 


D‏ أي الأشكال التالية تکون محصلة الفيض الغناطيسي عند مركز الحلقتين أكبر ما يمكن ؛ 
'علما بأن الحلقتين لهما نفس المركز وفي نفس المستوي“ 


© طبقاً للبيانات الوضحة بالرسم يكون أقصي فرق جهد كهربي يمكن قياسه بالفولتميتر مقداره .... 


1 = 0.2A 


9 


10 ۷ @ 20V © 100 ۲۷ © 50V 0 


ue ©‏ ا 


R 


5 


اجابة امتحان الدور الثانى 
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(+) 4| 0 2| ) (1 
© )6 ۱ 0 إ6‎ © | 
0 QG ( (10| 


() (19 
02 


23( (د) 


V=IR=75X2=15V 


P P,À 
7 = تک‎ = 2.26 5 ۰ 


À, = 


